TP de Chimie 



Departement de Chimie 




Nom : 


TP N° 3 


Prenom : 




Groupe : 


N° de la 



But et principe: 

pH-metre d'un acide acetique par une base forte NaOH pour determiner la constante 
d'acidite d'acide acetique et determiner son titre en normalite, molarite et 
concentration molaire. 

A. Determination de la constante d'acidite d'un acide faible 

1. Mode operatoire. 



2. Resultats du dosage: 



V 8 


Vi 


V 2 


V 3 


v 

v moy 













3. Calcul de la molarite de I'acide acetique dans la solution dans la solution S 3 
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TP de Chimie 



Departement de Chimie 



Nb * Vb 

onaN A *V A =N B * V B car onan A = n B done N A = 

V A 

Vb=V m = ; V a = N b = on a M A = — 

P 

m a = m 



et p = 1 



4. La molarite de I'acide acetique dans la solution dans la solution Sj et S 2 

x Nf*Vf 

Par rapport a ; on a N t * V t = Nf *Vf done N t = — - 



+ MM Nsl Ni 

et on a M S1 = = — avec p = 1 

P P 



M a = N a = 

Par rapport a S 2 ■ on a N S2 = 

N s 2 

et on a M S1 = = 



M 



N 

avec p = 1 



M a = 



M 



5. Tableau des mesures 





pH 


[h 3 o + ] 


[ch 3 co 2 h] 0 


Ka 












^2 










*3 











6. La valeur de Ka(moy)e t pKa de I'acide acetique 

Ka(moy) = = = 

pKa = — log(Ka(moy)) = 

B. Courbe de dosage d’un acide faible par une base forte 



1. Equation des reactions 
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TP de Chimie Departement de Chimie 

CH 3 CO 2 H +H 20 ^CH 3 C 02 +H 3 0 + 

NaOH + H 2 0 -»• Na + + OH' +H 2 0 
H 3 0 + + OH — > 2H 2 0 



2. Tableau des resultats 



VnuOH 


pH 


Couleur 









































































































V NaOH 


pH 


Couleur 









































































































2 La courbe de pH=f(V) voir papier millimetre. 

3 D'apres la courbe 

V equivalent ~ 
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PH equivalent - 

pKa = 



4 Calcule de titre de I'acide acetique: 
Normal ite: N A = 

Molar ite : M A = 

Concentration massique : C A = 



5 Calculs d'incertitudes 

Normalite: A N A = "a ^ + ff) = 

Molar ite : A M A = M A (—)= 

A R v n a ' 

Concentration massique : A C A -C A = 

Presentation des resultats 

N a + AN a = 

M + A — 

Ca + &C A = 

6 Comparaison des pKa (experimentales et theorique) 



7 On peut effectuer cette manipe sans les indicateurs colores car en 
utilisant un pH-metre pour mesurer le pH de solution. 



8 Conclusion : 
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